SERVICE MANUAL 
ORIGINAL 


COLOUR TELEVISION 
Chassis Series P11-A20 MODEL NO. CTP6696 


SERVICE C 6 6 
Give complete “SERVICE REF. NO.” for parts order or REF. NO. TP6 9 -OO 


servicing, it is shown on the rating plate at cabinet back (Australia) 
of the unit. 
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SPECIFICATIONS 


Power source .......... AC240V, 50Hz Audio output.......... 3.0W, 10% distortion 
Power consumption ..... 67W Speaker ...........6- 5 x 9cm, 16 ohms 
Television system ....... System-B/G Picture tube........... 48cm diagonal, 90 degree 
Coloursystem ......... PAL Type No. 5109B22 
Channel Coverage ....... VHF 0-11 High voltage .......... 27kV at Zero beam 
UHF 28-69 Semiconductors ........ 19 Transistors 
Aerial input impedance ... 75 ohms 5 ICs 
Intermediate frequencies .. Video 36.875MHz Dimensions ........ +++ Width 504mm 
Sound 31.375MHz Height 489mm 
Colour 32.445MHz Depth 491mm 
Weight .............4. 22Kg 
AV Terminal .......... Video-in: RCA type 


Audio-in: RCA type 


For detail information (circuit analysis and troubleshooting techniques), refer to the training manual of P11 chassis 


REFERENCE NO. WM-20662 
May/’87/350 SI Printed in Japan (D4TW) SANYO Electric Co., Ltd. 
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ADJUSTMENTS 


Damping 
100 
VIF ohm 
“TP-D1" “TP-D2” 
SWEEP/MARKER DC POWER CONNECTION 
GENERATOR SUPPLY TO Main Unit 
Om 
L151 
“KH-8” 
INPUT OUTPUT “TP.C" 
Matching pad 
0.01pF 
; e C Fe “TU-TP”’ 
1K ohm b 
qs. “L151 —a side” 


10K ohm 
Lj — —@ ‘'Q101 — collector’ 


ee ee romeo 


DC 15.5V KH-8 KH-8 

DC 4 — 6V TP-C TP-C 

Output probe TU-TP TU-TP 

Input probe ‘L151 — a side L151 — aside 
Matching pad b side b side 

Damping Non-connection Connect (TP-D1 + D2) 


SETTINGS 


1] 1] 

Adjust 1131 for maximum Check to obtain proper 

response at 36.875MHz. shape VIF waveform § as 
ADJUSTMENTS shown in figure. 


VIF 
WAVEFORM 


36.875MHz 
(50%) 


(40%) 


31.375MHz 
29.875MHz 


AFT 
Receive an active station. 


Adjust 1141 to obtain best picture. 


*BPOWER SUPPLY 


Receive colour bar pattern. | 
Connect volt-meter to test point TP-B. 


Set’s controls: bright........- norm. 
colour ....... norm 
cont.......-- min 


Adjust VR321 for +131 +1.0V. 


AGC 
Receive clearest station. 


Rotate VR101 fuliy clockwise and then it anticlockwise 
slowly until the snow just disappear. 


VIDEOSIGNAL 


Receive colour bar pattern. 

Connect oscilloscope to test point TP-F. 

Adjust VR140 for 1.0Vp-p as shown in figure-1. 
WHITE LEVEL 


1.0Vp-p 


Fig-1 (H) 


COLOUR 


Receive colour bar pattern. 


Set’s controls: bright........ norm 
colour ....... norm 
contrast ...... max. 


Connect oscilloscope to test point TP-6B. 

[1] 1H Delay Line 

Adjust VR251 for minimum amplitude of '‘A’’ as shown in 
figure-2. 

Adjust T281 to obtain each 1H waveform (Amplitude) as 
shown in figure-3. 

[2] APC 

Adjust L241 for maximum amplitude of ‘’B’’ as shown in 
figure-2. 


Fig-3 (Horiz.) 


GREY SCALE TRACKING 
Receive B/W circular pattern. 
Set’s controls: bright........ 
contrast max. 
Change service tip from KSV-1 to KSV-2. 


Drive controls: red (VR612) ... mid range 
blue (VR602) .. midrange 
Bias controls: red (VR611) ... min. 
green (VR621).. min 
blue (VR601) min 


Adjust screen control to obtain just visible one coloured 
line. 

Advance each bias controls to obtain just visible three 
coloured line (white line). 

Change service tip from KSV-2 to KSV-1. 

Adjust red and blue drive controls alternately to produce 
normal black and white picture. 

Check for proper grey scale tracking at all brightness levels. 


SUB-BRIGHTNESS 

Receive B/W circular pattern. 

Set’s controls: bright........ 
contrast min. 

Connect volt-meter between test points TP-G (—) and TP-H 

(+). 

Adjust VR210 for 0.3V. 


HIGH-VOLTAGE AND HORIZ. WIDTH ADJUSTMENT 


NOTE: +B power supply, AGC and grey scale tracking 
should be adjusted before attempting this adjust- 
ment. 

Receive circular pattern. 


Set’s controls: 


bright ........ norm 
colour ....... min 
contrast ...... max. 


Connect high-voltage meter to anode on picture tube. 

Check picture width and high-voltage. 

If picture is too wide or narrow, or high-voltage value is not 
24kV +1.0kV when the voltage between test points ‘“TP-G”’ 
and “’TP-H” is 0.9V, cut or short the lead (J413). 


up (approx. 0.5KV) 


Remarks: This adjustment affects sub-brightness. There- 
fore, recheck sub-brightness adjustment. 


VERTICAL SIZE 
Adjust VR450 to obtain proper picture. 


down (approx. 0.5KV) 


HORIZONTAL CENTRE 
Adjust VR421 to obtain proper picture. 


FOCUS ADJUSTMENT 


Adjust focus control on the right side of the chassis for well 


scanning lines. 


TUNER CIRCUIT DIAGRAM 
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CABINET PARTS LIST 


NOTE: Parts order must contain Service Ref. No., Key No., Part No., and Description 


Bi 


Nov A Description ne fart Description 

1. YW00545 Cabinet Ass’y 11. 3804682 Escutcheon Dec. Plate 

2. 3804681 Back Cover 12. 3804683 Control Indicator Plate-A 
3. 3M04576E Escutcheon 13. 3803405 Control Indicator Plate-B 
4. 3M03717 Filter Holder (2 used) 14. 3M04394F Door 

5, 3X00209 CRT Filter 15. 3M00119 Adaptor Knob 

6. 3M05686 Brand Badge or 3M01104 

7. KB0O156 Power Button 16. 3M04393F Control Base 

8. 3M04577 Slide Knob 

9, 3M04661 Panel Dec. Plate 
10. KBO155 Push Button Ass’y 


CHASSIS ELECTRICAL PARTS LIST 


PRODUCT SAFETY NOTICE 


PRODUCT SAFETY SHOULD BE CONSIDERED WHEN A COMPONENT REPLACEMENT IS MADE IN ANY AREA OF A RECEIVER 
| COMPONENTS INDICATED BY A MARK z!. IN THIS PARTS LIST AND THE CIRCUIT DIAGRAM SHOW COMPONENTS WHOSE 
| VALUE HAVE SPECIAL SIGNIFICANCE TO PRODUCT SAFETY. IT IS PARTICULARLY RECOMMENDED THAT ONLY PARTS 
' SPECIFIED ON THE FOLLOWING PARTS LIST BE USED FOR COMPONENTS REPLACEMENT POINTED OUT BY THE MARK. 


NOTE: Part order must contain Service Ref. No., Ref. No., Part No. and Description 


ae f. ae 


UE1521 (MAIN UNIT D4TW) C115 403 069 8305 CERAMIC 0.01UZ 50V 
C116 403 046 9905 ELECT 4.7UM  25V 

TRANSISTORS: a 403 046 9905 ELECT 4.7UM 25V 
C 403 046 9905 ELECT 4.7UM 25V 

Q101 405 013 3805 = TR 25C2216(SAN) C119 403 057 1905 POLYESTER 0.1UJ 50V 
Q19] 405 011 8609 TR 2SC1740S-S OR 403 057 2605 POLYESTER 0.1UJ 50V 
OR 405 012 2101 TR 2SC1815-0 C120 403 069 8305 CERAMIC 0.01UZ 50V 

OR 405 012 2309 TR 25C1815-Y C121 403 048 6308 ELECT 0.47UM 50V 

OR 405 020 7501 TR 2SC945A-PA C123 403 057 2803 POLYESTER 0.1UK SOV 

OR 405 012 2002 TR 25C1815-GR OR 403 057 3701 POLYESTER O0.1UK 50V 

OR 405 020 7709 TR 2SC945A-QA C124 403 086 2607 NP-ELECT UM = 50V 

OR 405 020 7907 TR 2SC945A-RA C128 403 049 9803 ELECT 2.2UM 50V 

OR 405 011 7503 TR 25€1740-S C13] 403 069 0507 CERAMIC 1000P K 50V 

OR 405 019 3804 TR 25C536-G-NP C132 403 061 9607 POLYESTER 0.047U J SOV 

OR 405 019 1909 TR 2SC536-E-NP C133 403 009 3308 CERAMIC 100P J = 50V 

OR 405 019 2708 TR 2SC536-F-NP C134 403 028 1606 CERAMIC 56P J 50V 

OR 405 011 7305 TR 2SC1740-0 C139 403 069 8305 CERAMIC 0.01UZ 50V 

OR 405 011 7404 TR 2SC1740-R C14) 403 028 1606 CERAMIC 56P J 50V 

OR 405 011 840] TR 25€17405-0 C16] 403 019 7709 CERAMIC 27P J 50V 

OR 405 011 8500 TR 2SC1740S-R C162 403 019 7709 CERAMIC 27P J 50V 

Q24) 405 00] 7407 TR 2SA1015-0(SAN) C165 403 069 8305 CERAMIC  0.01UZ 50V 
OR 405 001 7605 TR 2SA1015-Y (SAN) C17] 403 069 0507 CERAMIC  1000PK 50V 

0301 405 00] 7605 TR 2SA1015-Y (SAN) C172 403 060 6102 POLYESTER 3300P K 50V 
OR 405 004 3208 TR 2SA564A-R(CU) OR 403 060 6706 POLYESTER 3300P K 50V 

OR 406 000 6804 TR 2SA1015-GR(SAN) C175 403 049 0008 ELECT 1UH 50V 

OR 405 004 3109 TR 2SA564A-0(Cu) C179 403 069 8305 CERAMIC 0.01UZ 5O0V 

OR 405 001 7407 TR 2SA1015-0(SAN) C18) 403 057 7501 POLYESTER 0.012UK  50V 

OR 405 004 4205 TR 2SA608-E-CTV-NP OR 403 057 8102 POLYESTER 0.012UK  50V 

OR 405 004 4809 TR 2SA608-F-CTV-NP C182 403 042 2405 ELECT 100U M —-16V 

OR 405 006 1707 TR 2SA933S-Q C183 403 054 1502 ELECT AT0U M  35V 

OR 405 006 1806 TR 2SA933S-R C184 403 049 0008 ELECT UM 50V 

OR 405 006 1103 TR 2SA933-0 C190 403 044 9501 ELECT 100U M = -25V 

OR 405 006 1202 TR 2SA933-R C195 403 057 2803 POLYESTER O0.1UK 50V 

0302 405 058 0208 TR 2SC3807-R-CTV-YA OR 403 057 3701 POLYESTER 0.1UK 50V 
OR 405 016 9700 TR 2SC3070-CTV C196 403 053 2104 ELECT 920U N 35V 

0303 405 022 8506 1R 2SD1710-CTV-YB C20] 403 085 7306  NP-ELECT 10UM = 25V 
043] 405 014 2406 TR 2SC2383-0(SAN) C202 403 009 3100 CERAMIC 100P J 50V 
OR Q6810R 25C2383(R) C203 403 069 8305 CERAMIC 0.01UZ 5O0V 

OR 405 014 2505 TR 25C2383-R(SAN) C204 403 049 0008 ELECT 1UM  50V 

OR 068100 25€2383 (0) C205 403 049 4204 ELECT }0UM 50V 

0432 405 022 6700 TR 2SD1650-CTV-YB C210 403 049 9803 ELECT 2.2UN 50V 
C21] 403 048 6308 ELECT 0.47U 4 50V 

C212 403 069 8305 CERAMIC 0.01UZ 50V 

INTEGRATED CIRCUITS C220 403 069 8305 CERAMIC 0.01U Z 50V 
C22] 403 042 2405 ELECT 100U M —«16V 

1C10] 409 035 9109 IC M51346BP C23] 403 049 4204 ELECT 10UM 50V 
IC17] 409 081 8507 IC LA4275 C24] 403 01] 3808 CERAMIC 120P J 50V 
1C20] 409 035 8409 IC M51308SP C25] 403 026 1103 CERAMIC 47P J 50V 
1C36] 409 026 9507 IC L78M12-RA C252 403 026 1103 CERAMIC 47P J 50V 
iC44] 409 019 5608 IC LA7830 C253 403 069 8305 CERAMIC 0.01UZ 50V 
C260 403 069 8305 CERAMIC  0.0]UZ 50V 

! (261 403 086 2607 NP-ELECT 1UM 50V 
| CAPACITORS C262 403 069 8305 CERAMIC 0.0]UZ 50V 
C263 403 048 6308 ELECT 0.470 50V 
iC} 403 069 8305 CERAMIC  0.0]UZ 50V C264 403 069 8305 CERAMIC 0.01UZ 50V 
C110 403 042 2405 ELECT 100U 4 «1 6V C270 403 058 9900 POLYESTER O0.01BUK  50V 
Cl 403 043 6006 ELECT 330U MBN OR 403 059 0500 POLYESTER 0.018UK  50V 
C112 403 069 8305 CERAMIC 0.0]JUZ 50V (28) 403 069 8305 CERAMIC 0.01UZ 50V 
C114 403 043 6006 ELECT 330U M16 403 013 1901 CERAMIC 150P J 50V 


Ref. Part ae 


C283 
C284 
A\ C301 
C302 
C303 
C304 
C305 
C306 
C307 
C308 


C309 
C310 


A\ C34] 
A\ (342 
C352 
C353 
C354 
C355 


(362 
C372 
(373 
C381 


C382 
C401 
(402 
C420 


C42] 
C422 


C423 


C424 
C425 
C430 


C431] 
(432 
(433 
A\ C434 


Z\ C435 
C436 
C44] 


C442 
(443 
C444 


(445 
C446 
C450 
(451 
C452 
C453 
C499 
C456 
(46) 
C470 
C47) 
C472 


RESISTORS 


R103 
R104 
R109 


403 069 8305 
403 069 8305 
403 067 2206 
403 076 7100 
403 076 7100 
403 076 7100 
403 076 7100 
404 004 7209 
403 055 3802 
403 057 6801 
OR 403 057 7303 
403 061 4008 
OR 403 061 4503 
403 077 8908 
OR 403 077 9103 
404 008 3108 
404 008 4105 
403 055 7404 
403 059 7404 
404 003 9808 
403 077 7505 
OR 403 077 7901 
403 045 9807 
403 053 2104 
403 054 1502 
403 077 0100 
OR 403 077 0407 
403 054 1502 
403 051 0607 
403 071 2407 
403 060 8205 
OR 403 060 8809 
403 085 8105 
403 059 5000 
OR 403 059 5703 
403 058 0303 
OR 403 058 0907 
403 051 0607 
403 042 4805 
403 062 6902 
OR 403 062 7404 
403 076 3102 
403 075 7101 
403 051 3103 
404 030 4104 
OR 404 030 4203 
403 078 4800 
OR 403 078 5005 
403 062 2201 
OR 403 062 2805 
403 060 7406 
OR 403 060 8007 
403 051 0607 
403 000 3000 
403 063 2101 
OR 403 063 2705 
403 045 2006 
403 086 2607 
403 064 9802 
403 053 2104 
403 033 3305 
403 076 0200 
403 034 9900 
403 050 6600 
403 070 8400 
403 055 3802 
403 082 8009 
403 082 7804 


401 019 190) 
401 012 5708 
401 016 2604 


CERAMIC 
CERAMIC 
MT-POLYEST 
CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
ELECT 
ELECT 
POLYESTER 
POLYESTER 
POLYESTER 
POLYESTER 
CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
ELECT 
ELECT 
ELECT 
CERAMIC 
CERAMIC 
ELECT 
ELECT 
ELECT 
CERAMIC 
CERAMIC 
ELECT 
ELECT 
CERAMIC 
POLYESTER 
POLYESTER 
NP-ELECT 
POLYESTER 
POLYESTER 
POLYESTER 
POLYESTER 
ELECT 
ELECT 
POLYESTER 
POLYESTER 
CERAMIC 
CERAMIC 
ELECT 
MT-POLYPRO 
MT-POLYPRO 
CERAMIC 
CERAMIC 
POLYESTER 
POLYESTER 
POLYESTER 
POLYESTER 
ELECT 
AL-SOLID 
POLYESTER 
POLYESTER 
ELECT 
NP-ELECT 
POLYESTER 
ELECT 
CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
ELECT 
CERAMIC 
ELECT 
POLYPRO 
POLYPRO 


CARBON 
CARBON 
CARBON 


0.01U Z 
0.01U Z 
0.22U M 
1000P M 
1Q00P M 
1000P M 
1000P M 
130U T 
4.7U 
0.012U J 
0.012U J 
0.039U K 
0.039U K 
680P K 
680P K 
470P M 
2200P M 
10U T 
10U T 
220U M 
470P K 
470P K 
2200U H 
220U 
470U 
470P K 
470P K 
470U 4 
4.7U 4 
1800P K 
0.033U Kk 
0.033U Kk 
2.2U M 
0.022U J 
0.022U J 
1500P J 
1900P J 
4.7U i 
1Q00U M 
0.056U K 
0.056U K 
3900P K 
1000P K 
47U 
6800P J 
6800P J 
470P J 


470P J. 


0.47U K 
0.47U K 
0.083U J 
0.083U J 
4.7U M 
2.2F K 
0.0680 K 
0.068U K 
1000U M 
1U M 
0.068U kK 
220U 
82P J 
220P K 
1Q0P K 
3. 3U M 
1500P K 
4.7U M 
0.2U J 
0.18U J 


3.9K JA 
IK JA 
220 JA 


o0V 
o0V 
630V 


Ref. 
No. 


R106 
R108 
R110 
R11] 
R119 
R120 
R12] 
R13] 
R132 
R133 
R139 
R14] 
R142 
R11 
R102 
R193 
R194 
R196 
R165 
R17] 
R172 
R173 
R177 
R178 
R173 
R182 
R184 
R199 
R204 
R209 
R206 
R207 
R210 
R211 
R215 
R231 
R232 
R234 
R240 
R242 
R243 
R29] 
R292 
R26] 
R262 
R263 
R270 
R281 
R282 
R283 
R29] 
R292 
R293 
R30! 
R302 
R303 
R304 
R305 
R306 
R307 
R308 
R309 
R311 
R312 
R313 
R315 
R317 
R318 
A\ R340 
ZN R34] 
R35) 
R302 
R363 
A\ R364 
A\ R381 


Part 
No. 


401 019 9600 
401 016 2604 
401 069 8202 
402 022 3203 
401 016 4806 
401 021 4105 
40] 022 3107 
401 019 400] 
401 019 400] 
401 017 3808 
401 012 5708 
401 017 1804 
401 021 0701 
401 014 4105 
401 015 1608 
401 020 080] 
401 012 5708 
401 020 0801 
401 021 3009 
401 018 3807 
401 016 3809 
401 018 4903 
401 022 1905 
401 021 3009 
401 012 4503 
401 021 1906 
401 018 3807 
40] 017 6205 
401 020 2003 
401 013 6407 
401 018 2800 
401 014 4105 
401 022 4104 
401 017 2801 
401 015 2704 
401 015 4708 
401 012 5708 
401 000 7509 
401 020 2003 
401 018 2800 
401 023 1706 
401 012 5708 
401 019 3004 
401 018 6600 
401 014 5201 
401 013 6407 
401 013 8005 
401 019 1000 
401 021 1906 
401 021 1906 
401 018 3807 
401 018 3807 
401 018 3807 
401 008 8607 
402 012 6306 
401 016 3809 
401 014 5201 
401 021 4105 
401 020 2904 
401 012 5302 
401 007 5805 
401 007 5805 
401 068 6902 
401 016 2604 
401 069 1708 
401 022 2704 
401 017 1507 
401 021 3009 
402 000 8305 
402 000 8305 
401 012 8105 
401 012 3407 
401 058 8107 
402 002 8402 
402 002 780] 


CARBON 
CARBON 
OXIDE-MT 


WIRE WOUND 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 


CARBON 
SOLID 

CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


WIRE WOUND 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
OX1DE-HT 
CARBON 
OX1DE-MT 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
SOLID 
SOLID 
CARBON 
CARBON 
OXIDE-MT 


47 JA 1/4W 
220 JA 1/4W 
8.2K JAW 
47 KA = W 
eck JA 1/4W 
OOK JA 1 /4W 
6.8K JA 1/4W 
390K JA 1/4W 
390K JA 1/4W 
210K JA 1/4W 
IK JA 1/4W 
2.7K JA 1/4W 
06 JA 1/4W 
1.5K JA 1/4W 
180 JA 1/4W 
470 JA 1/4W 
IK JA 1/4W 
470 JA 1/4W 
9.6K JA 
3.3K JA 1/4 
2.2K JA 1/4W 
33K JA 1/4W 
680 JA 1/4W 
0.6K JA 1/4W 
100 JA 1/4W 
060 JA 1/4W 
3.3K JA 1/4W 
3.3 JA 1/4W 
4.7K JA 1/4W 
12K JA 1/4W 
330 JA 1/4W 
1.5K JA 1/4W 
68K JA 1/4W 
27K JA 1/4W 
1.8K JA 1/4W 
180K JA 1/4W 
IK JA 1/4W 
1.5K KA 1/2W 
4.7K JA 1/4W 
330 JA 1/4W 
820 JA 1/4W 
IK JA 1/4W 
SOK JA 1 /4W 
3.3M JA 1/4W 
dK JA 1/4W 
12K JA 1/4W 
1.2M JA 1/4W 
390 JA 1/4W 
960 JA 1/4W 
960 JA 1/4W 
3.3K JA 1/4W 
3.3K JA 1/4W 
3.3K JA 1/4W 
220K JA 1/2W 
3.9 KA BW 
2.2K JA 1/4W 
OK JA 1/4W 
OOK JA 1/4W 
47K JA 1/4W 
IK GA 1/4W 
120K JA 1/2W 
120K JA 1/2W 
06 JA saw 
220 JA 1/4W 
68 JAW 
6.8K GA 1/4W 
2.7K GA 1/4W 
9.6K JA 1/4W 
0.64 KA 1/2W 
0.6M KA 1/2W 
100K JA 1/4W 
10 JA 1/4W 
120 JA sIW 


FUSIBLE RES 6.8 J- IW 
FUSIBLE RES 4.7 J- IW 


f. 


| atemenaaeeibeendiinamen) te ate ite kane Te 


rae 


m0? 
R419 
R42] 
R426 
R427 
R428 
R430 
R43] 
R432 
R433 
R434 
R435 
R440 
R44] 
R442 
R443 
R444 
R445 
R446 
R447 
R448 
R450 
R49] 
R459 
R496 
R461 
R462 
R463 
R470 
R47] 
R486 


401 011 8908 
401 018 2800 
401 014 6109 
401 018 4803 
401 012 5708 
401 018 5801 
401 017 0807 
40] 021 3009 
401 060 7402 
401 018 3807 
40] 012 5708 
401 007 1104 
402 012 4302 
401 018 2800 
401 012 8105 
401 015 3800 
401 014 5201 
40] 023 1706 
401 021 1906 
401 019 9600 
401 012 4903 
40] 009 3106 
401 016 3809 
401 011 5501 
401 058 3706 
401 023 3700 
401 016 5803 
401 023 2802 
401 020 2003 
401 019 3004 
401 007 1203 
401 016 5803 
401 014 9201 


VARIABLE RESISTORS 


VR101 GO0S6XXM 
OR GOO96XXT 
OR G0257XXB 
VR140 G0092XXM 
OR GOO92XXT 
OR G0254XXB 
VR210 G0260XXB 
OR GOO97XXM 
OR GOO97XXT 
VR251 G0092XXM 
OR G0092XXT 
OR G0254XXB 
Z\ VR321 G0092XXM 
OR G0254XXB 
OR GO092XXT 
VR421 GOOSBXXM 
OR GOO96XXT 
OR G0257XXB 
VR450 G0251 XXB 
OR GO144XXM 
OR GO1]44XXT 
TRANSFORMERS 
T101 STO072XV 
113] SLOOOSXV 
714] STOOB4AXV 
1281 ST0125XC 
A, 1301 AEOO74 
OR AEOO75 
143] ADO0G] 
1, TAT] FD0094 
COILS 
L139 LDAK150 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
OXIDE-MT 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
WIRE WOUND 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
OX1DE-MT 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


OK OHM, 
oK OHM, 
OK OHM, 
IK OHM, 
IK OHM, 
IK OHH, 
30K OHM, B 
30K OHM, B 
30K OHM, B 
IK OHM, 
1K OHM, 
1K OHM, 
1K OHM, 
1K OHH, 
1K OHM, 
OK OHH, 
OK OHM, 
OK OHM, 
200 OHM, B 
200 OHM, B 
200 OHM, B 


B 
B 
B 
B 
B 
B 


wowmwnwn www ww wo 


S-TRANS 
VIDEO DET. 
AFT DET. 
MATCHING 
CONVERTER TR 


1 JA 
330 JA 
100K JA 
33K JA 
IK JA 
330K JA 
2710 JA 
2.6K JA 
270 JA 
3.3K JA 
IK JA 
IK JA 
10 KA 
330 JA 
100K JA 
18K JA 
1OK JA 
820 JA 
960 JA 
47 JA 
100 JA 
3.3 JA 
2.2K JA 
820 JA 
IK JA 
82K JA 
220K JA 
8.2K JA 
4.7K JA 
39K JA 
IK JB 
220K JA 
]OK JA 


ANS. 


CONVERTER TRANS. 


HORIZ. DRIVE 


FLYBACK TRANS. 


PEAKING, 1 SUH 


1/4W 
1/4M 
1/4W 
1/4W 
1/4 
1/4W 
1/4W 


L195] 
L192 
L161 
L165 
L201 
L203 
L204 
L24) 
L201 
L28] 
L282 


A\ 1301 
A\ L302 


L371 
L425 
L431 
L432 
L47] 


DIODES 


D102 


D202 
023! 


024) 


D242 


D243 


D302 


D303 


D304 


D305 


D306 
D307 


0308 
D314 
D315 


D351 
D353 
D361 
037) 
0381 
D442 
0443 
D451 
D459 


LDAK1950 
LDAM2R7 
LDAJ150 
LDAK470 
LG0044 
LDAKD60 
LPAK101 
SL0007XC 
LDAKORG6 
LDAK8R2 
L7309A 
OR L73098 
LQ0002 
OR LQQ004A 
LQ0003 
OR LQOQOSA 
LPAK180 
LDAK100 
220008 
220008 
AC0034 


407 013 1206 
OR 407 013 7109 
OR 407 005 4208 
OR 407 013 4207 
407 005 7308 
407 013 1008 
OR 407 013 4306 
OR 407 013 6508 
OR 407 005 4505 
407 013 1206 
OR 407 005 4208 
OR 407 013 7109 
OR 407 013 4207 
407 013 1206 
OR 407 005 4208 
OR 407 013 7109 
OR 407 013 4207 
407 013 1206 
OR 407 005 4208 
OR 407 013 7109 
OR 407 013 4207 
407 064 6908 
OR 407 009 690] 
OR 407 006 6300 
407 064 6908 
OR 407 009 6901 
OR 407 006 6800 
407 064 6908 
OR 407 009 6901 
OR 407 006 6300 
407 064 6908 
OR 407 009 6801 
OR 407 006 6300 
407 007 6606 
407 048 2407 
OR 407 048 2605 
407 007 6903 
407 013 1008 
407 048 3503 
OR 407 048 3701 
407 007 7108 
407 009 8400 
407 007 7801 
407 007 6606 
407 007 6606 
407 013 2609 
407 013 2609 
407 005 7308 
407 013 1206 
OR 407 013 4207 


PEAKING, 1 5UH 
PEAKING, 2. 7UH 
PEAKING, 19UH 
PEAKING, 47UH 
DELAY LINE 
PEAKING, S6UH 
PEAKING, 10QQUH 
COIL 

PEAKING, 5.6UH 
PEAKING, 8. 2UH 
1H DELAY LINE 
1H DELAY LINE 
LINE FILTER 
LINE FILTER 
LINE FILTER 
LINE FILTER 
PEAKING, 18UH, +-10% 
PEAKING, 1QUH 
PIPE CORE 

PIPE CORE 
LINEARITY COIL 


DIODE 151555 
DIODE 182473 
DIODE 0544252 
DIODE 152076 
DIODE EM01Z 
DIODE 151553 
DIODE 1S2076A 
DIODE 18247] 
DIODE 0S442x 
DIODE 151555 
DIODE 0544252 
DIODE 1$2473 
DIODE 152076 
DIODE 151555 
DIODE 0S442S2 
DIODE 1$2473 
DIODE 152076 
DIODE 151555 
DIODE DS442S2 
DIODE 152473 
DIODE 152076 
DIODE TVR4N(X) 
DIODE RMIIC 
DIODE ERCO5-108 
DIODE TVRAN(X) 
DIODE RMIIC 
DIODE ERCO5-10B 
DIODE TVR4N(X) 
DIODE RMIIC 
DIODE ERCO5-108 
DIODE TVR4N(X) 
DIODE RMIIC 
DIODE ERCO5-108 
DIODE ES] 

ZENER DIODE EQA02-06E 
ZENER DIODE EQA02-06F 
DIODE £S]Z 
DIODE 151553 
ZENER DIODE EQA02-07C 
ZENER DIODE EQA02-07D 
DIODE EUOIA 
DIODE RU2AM 
DIODE EU2z 
DIODE ES] 

DIODE ES] 

DIODE 1S188TV 
DIODE 1S188TV 
DIODE EM01Z 
DIODE 151555 
DIODE 152076 


Ref. Part aoe Ref. Part 
No. 


TRANSISTORS 


OR 407 005 4208 
OR 407 013 7109 


DIODE DS442S2 
DIODE 152473 


047] 407 011 4407 DIODE TVRIG 

OR 407 006 3903 DIODE ERB43-04 
MISCELLANEOUS 

A\ F301 E5045 FUSE, 2A, AC 

F301A E5740 FUSE CLIP 
F301B E5740 FUSE CLIP 
A101 TDOOS6RA UV VARACTOR TUNER 
J202 40] 018 4903 CARBON 33K JA 1/4W 
KBIP E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KB2P E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KCIP E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KC2P E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KDYIP E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KDY2P E3943 MIN! CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KDY3P E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KDY4P E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KEIP E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KE2P E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KH1-7 EK00478B 7P PLUG, HOUSING 
KH]3-14 EK00428 PLUG, HOUSING 
K1]-9 EK0049B QP PLUG, HOUSING 
KJ EK0042B PLUG, HOUSING 
KM EK00448 4P PLUG, HOUSING 
KP EZ0014 5PIN HOLDER 
KQ EZ0016 HOLDER, 4PIN 
KSV E3326 SOCKET, 1P MINI CONNECTOR 
KSVS E3325 CONNECTOR, TERMINAL SOCKET 
KSVIP E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KSV2P E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KV EK0045B 5P PLUG, HOUSING 
KVC E3326 SOCKET, IP MINI CONNECTOR 
KVCS E3325 CONNECTOR, TERMINAL SOCKET 
KVCIP E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KVC2P E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KVC3P E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
KZ1-3 E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
K1] E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
K2 E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
K4 E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
K5 E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
K8 E3943 MIN] CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
K9 E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
PS301 408 003 6805  THERMISTOR 902P44E180MR14 

OR 408 000 3906 TH PTH451A13BG180M270 
Q303A YM00617 HEAT SINK 
Q432A YM00618 HEAT SINK 
04327 3150843 RETAINER, LEAD WIRE 
04327 3150843 RETAINER, LEAD WIRE 
TP-A E3943 MIN! CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
TP-C E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
TP-D EK00428 PLUG, HOUSING 
TP-E] E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
TP-F E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
TP-G E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
TP-H E3943 MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
X10] EX0227XS SAW FILTER 
X15] E8313 CERAMIC FILTER, 5.5MHZ TRAP 
X161 EX0002XF CERAMIC FILTER 

OR £8314 CERAMIC FILTER, 5. 5MHZ 
X165 EXO] 38XF CERAMIC FILTER 
X20] 40] 018 3807 CARBON 3.3K JA 1/4W 
X25] EXO004AC CRYSTAL OSCILLATOR 

OR EX0004XC CRYSTAL OSCILLATOR 
X252 EX0179XT CERAMIC TRAP 
X40] EX0155Xx0 CERAMIC OSCILLATOR 
UE1514 (CRT UNIT BKKP) 


Q601 


405 041 6507 
OR 405 067 0107 
OR 409 066 9903 
OR 405 067 0008 
OR 405 041 6705 


Q611 405 041 6507 
OR 405 067 0008 
OR 405 067 0107 
OR 405 041 6705 
OR 405 066 9903 
Q621 405 067 0107 
OR 405 066 9903 
OR 405 067 0008 
OR 405 041 6507 
OR 405 041 6700 
CAPACITORS 
C601 403 073 2900 
C602 403 074 5702 
C61) 403 073 2900 
C612 403 074 8901 
C621 403 073 2900 
(622 403 074 5702 
(631 403 077 2708 
RESISTORS 
R601 401 065 4604 
R602 401 002 0102 
R603 40] 014 2903 
R611 401 065 4604 
R612 401 002 0102 
R613 40] 014 2903 
R621 401 065 4604 
R622 401 002 0102 
R623 40] 014 2903 
R624 401 016 2604 
R63] 401 001 7607 
R651 401 058 0606 


VARTABLE RESISTORS 


TR 25C2621-D-RA 
TR 25C2688(1)—-" 
TR 25C2688(1)-K 
TR 25C2688(1)-L 
TR 25C2621-E-RA 
TR 25C2621-D-RA 
TR 25C2688(1)-L 
TR 25C2688(1)-M 
TR 25C2621-E-RA 
TR 25C2688(1)-K 
TR 25C2688 (1)-M 
TR 25C2688(1)-K 
TR 25C2688(1)-L 
TR 25C262]-D-RA 
TR 25C2621-E-RA 


CERAMIC 3g0P K 
CERAMIC O60P K 
CERAMIC 390P K 
CERAMIC 680P K 
CERAMIC 3g0P K 
CERAMIC 60P K 
CERAMIC 1000P P 
OX1DE-MT 12K JA 
SOLID 3.3K KA 
CARBON 150 JA 
OXIDE-MT 12K JA 
SOLID 3.3K KA 
CARBON 190 JA 
OX1DE-MT 12K JA 
SOLID 3.3K KA 
CARBON 150 JA 
CARBON 220 JA 
SOLID 270K KA 
OX1DE-NT 1.8 JA 
OK OHM, B 

OK OHM, B 

900 OHM, B 

900 OHM, B 

OK OHM, B 

OK OHM, B 

900 OHM, B 

200 OHM, B 

OK OHM, B 

OK OHM, B 


MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 
MINI CONNECTOR, TERMINAL PLUG 


CRT SOCKET 


(TUNING UNIT D4TW) 


vR601 G1115XBB 
OR G1115XBH 
vR602 GF0072XB 
OR GFOO72XH 
VR61 1 G1115XRB 
OR G1115XRH 
VR612 GF0072XB 
OR GFOO72XH 
vR621 G1115XGB 
OR G1115XGH 
MISCELLANEOUS 
KTP6B £3943 
KTP6C E3943 
KTP6E E3943 
K6M £3943 
K60] EK0585 
UE1523 
TRANSISTORS 
0701 405 006 1707 


OR 405 006 1806 


TR 25A933S-0 
TR 25A9335-R 


Ref. ae Ref. ae 
a a eee Ace [Reef Ometion 


Q702 405 006 1707 TR 2SA933S-Q OR 405 012 2309 TR 2SC1815~Y 
OR 405 006 1806 TR 2SA933S-R OR 405 011 7404 TR 2SC1740-R 
| 0703 405 006 1707 TR 2SA933S-Q OR 405 01] 7503 TR 2SC1740-S 
OR 405 006 1806 TR 2SA933S-R OR 405 019 1909 TR 2SC536-E-NP 
OR 405 019 2708 TR 2SC536-F-NP 
OR 405 019 3804 TR 2SC536-G-NP 
CAPACITORS OR 405 012 2002 TR 2SC1815-GR 
OR 405 020 7501 TR 2SC945A-PA 
C701 403 072 0600 CERAMIC 2200P Z 50V OR 405 020 7709 TR 2SC945A-QA 
OR 405 020 7907 TR 2SC945A-RA 
OR 405 012 210! TR 2SC1815-0 
RESISTORS 
, R701 401 013 5301 CARBON 1.2K JA 1/4W 
! R702 40] 013 6407 CARBON 12K JA 1/4W CAPACITORS 
i R703 401 013 5301 CARBON 1.2K JA 1/4W C130] 403 019 7709 CERAMIC 27P J 50V 
' R704 401 013 6407 CARBON 12K JA 1/4W C1302 403 042 7707 ELECT 29U NM  16V 
| R705 401 013 5301 CARBON 1.2K JA 1/4W C1303 403 085 5104 NP-ELECT 20UM I6V 
i R706 401 013 6407 CARBON 12K JA 1/4W C1304 403 085 5906 NP-ELECT 33U M16 
R752 401 020 2904 CARBON 47K JA 1/4W C1321 403 049 0008 ELECT UH 50V 
R753 401 018 3807 CARBON 3.3K JA 1/4W C1322 403 049 0008 ELECT 1UM  50V 
C1323 403 086 2607 NP-ELECT UM 50V 
C1324 403 04) 8804 ELECT 10QU M =«16V 
VARIABLE RESISTORS 
VR701-8 GROO79XA TUNING VR, 100K OHM, B, X8 RESISTORS 
VR752 GROI65XA B-10K OHM 
OR GRO165XM B-10K OHM R130] 401 027 6608 CARBON 75 JA 1/6W 
VR753 GROI65XA B-10K OHM R1302 401 024 7004 CARBON IK JA 1/6W 
OR GROJ65XM B-10K OHM R1303 40] 026 4308 CARBON 3.3K JA 1/6W 
VR754 GROJ65XA B-10K OHM R1304 401 027 3003 CARBON 56K JA 1/6W 
OR GRO165XM B-10K OHM R1305 401 026 4605 CARBON 33K JA 1/6W 
R1306 401 024 7004 CARBON IK JA 1/6W 
R1307 40] 024 7400 CARBON 10K JA 1/6W 
COILS R1308 401 020 0801 CARBON 470 JA 1/4W 
R1310 40] 024 7400 CARBON 10K JA 1/6W 
L70] LDAK82] PEAKING, 820UH, +-10% R131] 40] 024 9008 CARBON 120 JA 1/6W 
R1312 401 026 9907 CARBON 4.7K JA 1/6W 
R1313 401 026 9907 CARBON 4.7K JA 1/6W 
DIODES R132] 40] 024 7004 CARBON IK JA 1/6W 
. R1322 401 024 7707 CARBON 100K JA 1/6W 
074] 409 026 8005 IC L5630 R1323 40] 026 1307 CARBON 27K JA 1/6W 
OR 409 013 0104 IC HZT33 R132¢ 401 012 5708 CARBON IK JA 1/4W 
OR 409 057 5103 IC UPC574J R1325 401 024 7400 CARBON 10K JA 1/6W 
D751] 407 048 7501 ZENER DIODE EQA02-122 R1326 401 026 1307 CARBON 27K JA 1/6W 
MISCELLANEOUS COILS 
K7G EK0743 HOUSING PLUG, 2P L130] LDAJ330 PEAKING 33UH 
SW75] ES0233 SWITCH, SLIDE 
SW752 E26525 SWITCH, PUSH 
DIODES 
D130! 407 013 1206 DIODE 181555 
UE1560 (A/V UNIT D4TW) OR n 0 DOnE S206 
OR 407 00 DIODE 054425 
TRANSISTORS OR 407 013 7109 DIODE 152473 
0130) 405 011 7305 TR 2SC)740-0 D1302 407 013 1206 DIODE 1S1555 
OR 405 020 7501 TR 2SC945A-PA OR 407 013 4207 DIODE 152076 
OR 405 020 7709 TR 2SC945A-OA OR 407 005 4208 DIODE 0S$442S2 
OR 405 020 7907 TR 2SC945A-RA OR 407 013 7109 DIODE 152473 
OR 405 012 2002 TR 2SC1815-GR D132] 407 013 1206 DIODE 181555 
OR 405 012 2101 TR 2SC1815-0 OR 407 013 4207 DIODE 152076 
OR 405 019 3804 TR 2SC536-G-NP OR 407 005 4208 DIODE 0544252 
OR 405 012 2309 TR 2SC1815-Y OR 407 013 7109 DIODE 152473 
OR 405 019 1909 TR 2SC536-E-NP D1322 407 013 1206 DIODE 151555 
OR 405 019 2708 TR 2SC536-F-NP OR 407 013 4207 DIODE 152076 
OR 405 011 7404 TR 2SC1740-R OR 407 005 4208 DIODE 0544282 
OR 405 011 7503 TR 2SC1740-S OR 407 013 7109 DIODE 152473 
01302 405 004 4205 TR 2SA608-E-CTV-NP D1324 407 013 1206 DIODE 151595 
OR 405 004 4809 TR 2SA608-F-CTV-NP OR 407 013 4207 DIODE 152076 
01303 405 004 4205 TR 2SA608-E-CTV-NP OR 407 005 4208 DIODE 0544252 
OR 405 004 4809 TR 2SA608-F-CTV-NP OR 407 013 7109 DIODE 12473 
Q1321 405 011 7305 TR 2SC1740-Q 


~10— 


Ref. Part ae Ref. 
Ea ace 


COMBINATION JACK BOARD 


(PUSH TOUCH UNIT D4TW) 


MISCELLANEOUS 

K13 EKO740 
UE1522 

RESISTORS 

R170] 401 018 2800 


VARIABLE RESISTORS 


VR1751 GSO030XA 
DIODES 

D1709 407 042 9404 
MISCELLANEOUS 

D1 709A 3401809 
K17A6-8 EK0043B 
K17D1-10 EK00508B 
K17E1-9 EK0049B 

K17F EK0042B 
LD1701 407 029 2907 
LD1702 407 029 2907 
LD1703 407 029 2907 
LD1704 407 029 2907 
LD1705 407 029 2907 
LD1706 407 029 2907 
LD1707 407 029 2907 
LD) 708 407 029 2907 
PBI 701A 3401703 
9W1701-8 ES0057 


CARBON 330 JA 1/4W 


10K OHM, B 


LED TLG144 


LED HOLDER-ANXKS 
3P PLUG, HOUSING 
1QP PLUG, HOUSING 
9P PLUG, HOUSING 
PLUG, HOUSING 
LED SLP-181B-50 
LED SLP-181B-50 
LED SLP-181B-50 
LED SLP-181B-50 
LED SLP-181B-50 
LED SLP-181B-50 
LED SLP-181B-50 
LED SLP-181B-50 
LAMP HOLDER 

PUSH SWITCH, x8 


(OUT OF CIRCUIT BOARDS) 
PICTURE TUBE 


A\ 0900 QQ0089xS 
COILS 

A\ 1900 DYOO49AFB 

A\ L901 LJOLOTCHA 
MISCELLANEOUS 
A90] JAQL15 
KB £33278 
KBIS EK0355 
KB2S EK0355 
KC E33278 
KC]S EK0355 
KC2S EK0355 
KH]-7 EK0067B 
KH1S EK0040 
KH13-14 EK00628 
KH] 3S EK0040 
KH14S EK0040 
KH2S EK0040 
KH3S EK0040 
KH4S EK0040 
KH5S EK0040 
KH6S EK0040 
KH7S EK0040 
K11-9 EK0069B 


9109822 


DEFLECTION YOKE 
DEGAUSS ING 


AERIAL TERMINAL 
CONNECTOR, 2P SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
CONNECTOR, 2P SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 

7P PLUG, HOUSING 
TERMINAL SOCKET 

2P PLUG, HOUSING 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 

9P PLUG, HOUSING 


—~11— 


KIS 
K12S 
KI3S 
K14S 
KI9S 
KI6S 
KI7S 
K18S 
KI9S 

KJ 

KJ1S 
KJ2S 
KM]-4 
KMIS 
KN2S 
KM3S 
KM4S 
KV1-9 
KV2S 
KV3S 
KV4S 
KVOS 
K17A6-8 
K17A6S 
KI7ATS 
K17A8S 
K1 701-10 
K17D1S 
K17D10S 
K17D25 
K1 7035 
K17D45 
K17D95 
K17D6S 
K17D75 
K17D8S 
K17D9S 
K17E1-9 
KI7E1S 
KI 7E2S 
KI 7E8S 
K17E4S 
KI 7ESS 
K17E6S 
KI7E7S 
K17E8S 
KI 7E9S 
K17F 
K17F-2S 
K]7F-35 
K6-FO 
K6-F0S 
K6-SC 
K6 SCS 
K6P 

K6Q 

K7G 
K7G-1$ 
K7G-2S 
M0. ] 


NO. 2 

NO. 4 

Q300A 
Q9008) 
Q9008B2 
Q900B3 
Q900D1 
Q900D2 


Q900D3 
SP90] 


Part 
No. 


EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
Ek0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0062B 
EK0040 
EK0040 
EK00648 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0065B 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0063B 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0070B 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK00698 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0040 
EK0062B 
EK0040 
EK0040 
361411 
E3160 
361411 
E3160 
E20014 
EZ0016 
EK00628 
EK0040 
EK0040 
E3329 
OR JPMO19VBE 
J1170 
OR E3326 
3101260 
040028 
3R00305 
OR 361649 
3R00305 
OR 361649 
3R00305 
OR 361649 
220127 
220127 
220127 
VS0013 


TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 

2P PLUG, HOUSING 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 

4P PLUG, HOUSING 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 

OP PLUG, HOUSING 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 

SP PLUG, HOUSING 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 

JQP PLUG, HOUSING 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 

9P PLUG, HOUSING 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 

2P PLUG, HOUSING 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 

HOLDER, LEAD WIRE 
TERMINAL SOCKET FOR FOCUS BLOCK 
HOLDER, LEAD WIRE 
TERMINAL SOCKET FOR FOCUS BLOCK 
OPIN HOLDER 

HOLDER, 4PIN 

2P PLUG, HOUSING 
TERMINAL SOCKET 
TERMINAL SOCKET 
CONNECTOR, TERMINAL SOCKET 
COAXIAL CABLE WITH JP PLUG 
AERIAL TERMINAL 

SOCKET, 1P MINI CONNECTOR 
AERIAL MTG. BRACKET 

CG PURITY MAGNET 
SPACER, DY 

SPACER, DEFLECTION YOKE 
SPACER, DY 

SPACER, DEFLECTION YOKE 
SPACER, DY 

SPACER, DEFLECTION YOKE 
MAGNET 

MAGNET 

MAGNET 

SPEAKER 3W,16 OHM 


Ref. . 
Reo | Reef omerption 


+ SWSOIAC ES0105 PUSH SWITCH 
OR £50163 SWITCH, PUSH 
¥901 EWO] 09KB AC CORD 
| OR EW0221KB AC CORD 
 ¥Qr3 560006 CRT GROUNDING LEAD 
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